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PHÚ HƯNG 


KIÊN TẠO KHÔNG GIAN 


Cửa nhôm kính cao cấp 2021 


Hiện nay, Cửa nhôm kính là dòng sản phẩm được quý khách hàng yêu thích lựa chọn và sử dụng lắp đặt nhiều trong 
thiết kế kiến trúc xây dựng, sản phẩm cửa nhôm hệ mang đến vẻ đẹp hiện đại và sang trọng. Vì thế, Cửa nhôm là sự 
lựa chọn tối ưu cho công trình kiến trúc ngày nay, cửa nhôm có tính năng vượt trội hơn so với cửa uPVC hay cửa gỗ 
truyền thống. 





99+ Mẫu Cửa Đi Nhôm Xingfa Nhập khẩu đẹp nhất hiện nay 
Mẫu Cửa đi mở trượt nhôm Xingfa cao cấp nhập khẩu hệ 93 


Vật liệu Nhôm có công năng mạnh mẽ phù hợp để thiết kế, sản xuất hệ cửa nhôm và vách nhôm kính cho những 
không gian diện tích lớn. Đây là vật liệu hoàn thiện giúp cho không gian tăng lượng ánh sáng vào công trình kiến trúc. 
Nhôm kính có nhiều tính năng ưu việt, vượt trội mà nó mang lại; Việt Nam — Các công trình kiến trúc hiện đại ngày nay, 
khách hàng đa phần tin dùng lựa chọn thiết kế và thi công cửa nhôm kính. 


Bài viết này, mời các bạn tham khảo thông tin hữu ích về cửa nhôm kính và bảng báo giá cửa nhôm kính của từng loại 
do nhà thầu Phú Hưng Door cung cấp! 

Phú Hưng Door với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công lắp đặt cửa nhôm kính cho các 
công trình Biệt thự, nhà phố, văn phòng,... Chúng tôi với tiêu chí “Phụng sự khách hàng để dẫn đầu”; Cam kết cung 
cấp sản phẩm chất lượng, thi công đạt tiến độ hợp đồng, được khách hàng đánh giá cao về năng lực chuyên môn và 
phong cách chuyên nghiệp. 


1 Giới thiệu cửa nhôm kính là gì? 
Cửa nhôm kính là hệ cửa có cấu tạo từ hai vật liệu chính đó là thanh nhôm và kính. Ngoài ra, Hệ cửa có các phụ kiện 
và vật liệu khác kèm theo như: tay nắm cửa, bản lề, chốt, gioăng, keo,... 


Vật liệu nhôm là có tính năng bền, chắc, chống oxy hóa, sử dụng lâu dài; Chính vì thế nhôm hệ ưu tiên lựa chọn để 
thiết kế và thi công lắp đặt các loại cửa ra đi, cửa số, vách kính cố định... Ưu điểm, Nhôm là vật liệu có trọng lượng 
riêng nhẹ, vì thế nó giúp cho giảm được tải trọng bản thân của công trình kiến trúc, giúp hạn chế được áp lực lên hệ 
móng công trình ở vùng đất yếu. Mặc khác, Thanh nhôm sử dụng công nghệ sơn phủ tĩnh điện, sẽ giúp hệ cửa chống 
chịu được tác động môi trường khắc nghiệt nhát. 


Vật liệu kính được sử dụng cho hệ cửa nhôm và vách kính cố định có rất nhiều chủng loại, đa dạng mẫu mã như: kính 
cường lực, kính phản quang, kính màu, kính trắng, kính dán 2 lớp an toàn,... Màu sắc kính đa dạng, dễ dàng lựa chọn 
phù hợp cho các tông màu chủ đạo của công trình kiến trúc. 


2 Các loại cửa nhôm kính phổ biến hiện nay 
» Cửa nhôm PMI Malaysia 


Dòng sản phẩm cửa nhôm hệ cao cấp nỗi tiếng của hãng Press Metal Group. Cửa nhôm PMI có tính năng cách âm, 
cách nhiệt vượt trội nhờ sử dụng cầu cách nhiệt, an toàn cho người sử dụng, hiện đại, sang trọng. Tuy nhiên, Cửa 
nhôm cầu cách nhiệt có giá cao hơn nhôm bình thường khác. 


+ Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu 


Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu với nhiều ưu điểm vượt trội so với các dòng cửa truyền thống khác như cách âm, cách 
nhiệt, bền chắc với thời gian,... Ở Việt Nam, Cửa nhôm Xingfa là loại cửa được khách hàng sử dụng nhiều nhất; Ưu 
chuộng, là loại cửa nhập khẩu chính hãng tem đỏ Quảng Đông. 


- Cửa nhôm PMA nhập khẩu 


Thị trường nhôm kính Việt Nam, hiện nay xuất hiện dòng cửa nhôm PMA nhập khẩu chính hãng với ưu điểm giá thành 
cạnh tranh vượt trội, chất lượng thảm mỹ cao, bền đẹp. Cửa nhôm PMA được nhập khẩu tại Quảng Đông, cấu tạo 
thanh nhôm có đường gần chạy dọc, tạo độ tăng cường cứng cho hệ cửa. Với độ dày tiêu chuẩn thiết kế thanh nhôm 
từ 1.3mm — 1.6mm, giúp hệ cửa chịu được va đập mạnh, nhưng vẫn giữ được khung kết cầu ban đầu của ca. 


s Cửa nhôm Tostem Nhật Bản 


Dòng sản phẩm cửa này ít ưa chuộng trên thị trường Việt Nam, bởi giá cả đắc đỏ không cạnh tranh. Hơn nữa, Thanh 
nhôm màu sắc đẹp nhưng độ dày nhôm mỏng, tạo cảm giác không được an toàn cho người sử dụng. Nói chung, dòng 
sản phẩm này ít điểm mạnh để cạnh tranh so với các loại cửa khác. 


s° Cửa nhôm Schuco 


Với loại cửa nhôm này thì phân khúc khách hàng cao cấp mới đủ chỉ phí tài chính sử dụng. Chi phí đắt đỏ gấp hơn 
nhiều lần so với cửa nhôm Xingfa. Tuy nhiên, “tiền mắt cắt ra miếng” với hệ cửa nhôm Schuco cực kỳ sang trọng, hiện 
đại, mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng. 


3 Ưu điểm và lợi ích khi sử dụng cửa nhôm kính 


Cửa nhôm mang lại nhiều ưu điểm vượt trội và tiết kiệm chỉ phí đầu tư lâu dài. Bền chắc và mạnh mẽ cửa nhôm kính 
cung cấp nhiều ưu điểm và lợi ích hơn so với các loại truyền thống khác. Chúng có ưu điểm cách âm, cách nhiệt giúp 
công trình tiết kiệm năng lượng mạnh mẽ. 


Các câu hỏi quý khách hàng thắc mắc khi mua cửa nhôm kính, thông thường như: 

»_ Giá cửa nhôm kính hiện nay? Giá cửa nhôm kính giá bao nhiêu 1m22 

-_ Sử dụng cửa nhôm giá rẻ có tốt không? Bảng báo giá cửa nhôm kính mới nhất? 

-_ Đơn vị chuyên thiết kế, thi công và lắp đặt cửa nhôm kính tại Tp.HCM? 

° Báo giá cửa đi 1 cánh nhôm Xingfa? Báo giá cửa nhôm mở quay 1 cánh? 

-_ Bảng báo giá cửa nhôm kính tại Tp.HCM? Báo giá cửa nhôm PMI Malaysia? Báo giá cửa nhôm PMA nhập khẩu? 


-_ Các mẫu cửa nhôm kính vân gỗ? Báo giá cửa nhôm kính 2 lớp vân gỗ? 


Trước tiên, Chúng ta cùng tham khảo tìm hiểu chỉ tiết thông tin của các tính năng ưu điểm và lợi ích của cửa nhôm 
kính hiện nay trong bài viết này. 


Quy trình sản xuất hiện đại trên dây chuyền thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay, các mẫu cửa số và cửa đi nhôm kính 
đã trở nên rất phổ biến. Tại Phú Hưng Door, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về các mẫu cửa nhôm kính do chúng 
tôi cung cấp luôn đặt tiêu chuẩn về chất lượng, bền chắc theo thời gian lên hàng đầu. 


Chúng tôi là đơn vị chuyên thiết kế, sản xuất và lắp đặt các mẫu cửa nhôm kính, vách kính cố định cho các công trình 
nhà ở, văn phòng, căn hộ, cửa hàng, khách sạn và các trung tâm thương mại. Cửa sử dụng kính công nghệ tiên tiến 
và hiệu quả nhất mang lại các lợi ích như cách âm, cách nhiệt, bảo đảm an toàn cho công trình. 


Tất cả sản phẩm cửa nhôm kính, vách kính cố định đều có khả năng chịu được môi trường thời tiết khắc nghiệt. Than 
nhôm cao cấp chống hoen gỉ giúp các sản phẩm cửa nhôm kính bền chắc theo thời gian; Chế độ bảo hành thanh 
nhôm lên đến 10 năm, chống cong vênh, móp méo. 


Với cửa nhôm kính, vách kính cố định (fix) chúng tôi luôn cung cấp sản phẩm nhôm chất lượng với các yêu cầu kỹ 
thuật cao nhất, đáp ứng trên tất cả các loại công trình kiến trúc. 


4 Các tính năng chính của cửa nhôm kính 

Cửa nhôm hệ và vách kính cố định, do chúng tôi cung cấp có nhiều ưu điểm như: 
- Khóa đa điểm đảm bảo an toàn cho công trình 

-_ Cấu tạo mặt cắt khoan nhôm có tăng cường cứng 

- _ Cấu tạo cửa nhôm kính an toàn 2 lớp 

-_ Hệ thống thoát nước đặt ở bệ cửa được gắn tích hợp 

- Thanh nhôm được phủ lớp sơn tĩnh điện chống hoen gỉ 


» _ Hệ phụ kiện tích hợp đồng bộ giúp cửa hoạt động êm ái 


5 Báo giá cửa nhôm kính bao nhiêu 1m22 


Thị trường nhôm kính Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, cả số lượng và chất lượng của các dòng sản phẩm cửa 
đang có trên thị trường. Phú Hưng xin kính gửi đến Quý Khách hàng bảng Báo giá cửa nhôm kính của các loại như: 
Cửa nhôm PMI Malaysia, Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu, Cửa nhôm PMA nhập khẩu; Cách tính chỉ phí thi công lắp đặt 
hoàn thiện bàn giao tại công trình: Giá cửa nhôm kính = Giá loại cửa nhôm kính + Giá hệ phụ kiện. 


-_ Bảng báo giá cửa nhôm PMI nhập khẩu chính hãng Press Metal Group Malaysia chỉ tiết: 


6 Lợi ích các mẫu cửa lắp đặt tại Phú Hưng Door: 
-_ Dễ dàng sản xuất thi công lắp đặt và vận hành êm ái 

-_ Cách âm, cách nhiệt giúp công trình tiết kiệm năng lượng 

« Chịu áp lực gió lên đến 1600 pascal, chống va đập cong vênh 

-- Hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chỉ phí đầu tư cho công trình dài hạn 

° _An toàn & thuận tiện cho người sử dụng 

- Lắp đặt & bảo dưỡng định kỳ cho khách hàng năm 


» _ Phục vụ chuyên nghiệp với đội ngũ kỹ thuật trên 10 năm kinh nghiệm 


». Dây chuyền sản xuất cửa nhôm tự động hóa CNC 

s Công nghệ ép ke góc tự động hóa CNC 

» Kính cường lực & kính dán an toàn 

» Keo ép góc PU88 keo chuyên dùng: 

° Keo Dowcorning Eurowindow đặc chủng: 

-- Phụ kiện hãng Kinlong cao cấp, tích hợp cùng với thanh nhôm 


». Bảo hành chính hãng thanh nhôm 10 năm, bảo hành phụ kiện 2 năm. 


7 Ưu điểm của các mẫu cửa nhôm kính 
- Tính thẫm mỹ 


Thanh nhôm chất lượng cao được sơn phủ tĩnh điện giúp bề mặt thanh nhôm sáng, các chỉ tiết cửa nhôm kính được 
thiết kế theo tiêu chuẩn ngành cửa, giúp tạo nên sự sang trọng cho công trình kiến trúc. 


Cửa nhôm kính cao cấp sử dụng vật liệu kính trong suốt giúp lấy sáng tối đa vào bên trong công trình. Công trình sử 
dụng cửa nhôm kính tạo cảm giác thoáng mát, rộng rãi và không bị cảm giác tù túng như khi sử dụng cửa gỗ truyền 
thống. 


Độ bền, độ ổn định và sức chịu lực của cửa nhôm kính cao cấp là ưu điểm nỗi bật. Điều này, thể hiện qua chất lượng 
sản phẩm cửa bền chắc với thời gian. Cửa nhôm kính cao cấp bền chắc, tuổi thọ các sản phẩm cao hơn các loại cửa 
làm từ vật liệu và công nghệ truyền thống khác. 


» Tải trọng nhẹ 


Thanh nhôm định hình được thiết kế cấu tạo mặt cắt có khoan rỗng, nên thanh nhôm sẽ giảm được khối lượng của bộ 
của tối đa. Lắp đặt cửa nhôm kính cho công trình giúp giảm tải trọng bản thân cho công trình lên hệ kết cấu móng. 


Rát ít vật liệu nào có khả năng lực, chịu nhiệt cao mà trọng lượng riêng nhẹ như cửa nhôm kính. 
Khung nhôm cửa kính cánh mở quay 
» Khả năng chịu lực 


Với vật liệu nhôm hợp kim được tăng cường cứng và gia cường nhiệt, giúp hệ cửa nhôm có khả năng chống chịu lực 
tốt nhất. 


Các khung cửa nhôm kính, vách nhôm cố định được liên kết với nhau bằng công nghệ ép góc tiên tiến, cùng với hệ 
phụ kiện tích hợp đồng bộ chính hãng tạo nên sản phẩm bền chắc. 


Cửa nhôm kính sử dụng thanh profile với nhiều khoan rãnh thiết kế để tăng cứng, giúp chống chịu lực va đạp và vặn 
xoắn lớn mà hoàn toàn không bị phá hủy kết cấu của cửa nhôm. Ưu điểm này của cửa nhôm thích hợp với những 
công trình yêu cầu mức độ chịu lực cao. 


- Độ bền cao 


Cửa số và cửa đi làm bằng nhôm kính rất bền chắc và gần như không cần phải bảo trì và bảo hành. Cửa nhôm kính 
sử dụng tốt trong mọi điều kiện môi trường thời tiết khắc nghiệt. Cửa nhôm kính chất lượng sẽ không cong vênh, móp 
méo và đảm thời gian sử dụng cửa kéo dài. 


Các mẫu cửa nhôm kính tại Phú Hưng được sản xuất từ vật liệu nhôm nhập khẩu chính hãng, sản xuất trên dây 
chuyền công nghệ tiên tiến. Nên các sản phẩm cửa luôn đạt được chất lượng cao, bền chắc theo thời gian. 


Nhờ công nghệ sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt, Cửa nhôm Xingfa luôn duy trì tính thâm mỹ suốt thời gian sử dụng. 
Nếu, công trình ở địa điểm nhiều gió giật mạnh, cửa nhôm kính là hệ cửa có kết cấu bền chắc nhất luôn được khuyên 
dùng trong công trình kiến trúc hiện đại. 


Những đặc điểm này làm cho cửa nhôm Xingfa trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu lắp đặt cho cửa đi, cửa số nhôm 
kính, cửa đi thông phòng, cửa ra ban công, cửa nhà vệ sinh,... 


Cửa nhôm kính bền chắc với thời gian, mẫu cửa nhôm Xingfa nhập khẩu cao cấp sẽ giúp công trình không cần thay 
hệ cửa trong thời gian dài và có thể kéo dài thời gian sử dụng lên 60 năm. 


° Khả năng cách âm, cách nhiệt 


Được thiết kế nhiều khoang rỗng giúp tăng cường độ cứng cho thanh nhôm, với loại nhôm có cầu cách nhiệt sẽ giúp 
cửa có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt nhất vượt xa với các loại cửa truyền thống khác. 


Nhôm Xingfa có khả năng chịu nhiệt độ cao, có thể lên tới hơn 1000 độ C mà cửa không bị cong vênh hay chạy sợ. 


Cửa số và cửa đi sử dụng thanh nhôm Xingfa góp phần cách âm, cách nhiệt tuyệt vời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 
khắc khe của công trình hiện đại. Khả năng chống chịu nhiệt của cửa nhôm Xingfa cao hơn các loại cửa gỗ hoặc 
uPVC lõi thép. 


« Tối ưu chi phí sử dụng 


Cửa nhôm kính rất ít khi phải bảo hành, bảo trì, sửa chữa nên tổng chỉ phí bỏ ra để sản xuất lắp đặt và sử dụng là 
thấp nhất. Công tác vệ sinh, lau chùi cửa nhôm kính dễ dàng nên người dùng rất ưa chuộng sản phẩm cửa nhôm. 


So sánh với các lựa chọn vật liệu cửa truyền thống khác, thì cửa nhôm kính là sự lựa chọn tiết kiệm hơn hết. Nhôm 
kính cung cấp các giải pháp vượt trội về yếu tố kỹ thuật, cũng như tối ưu chi phí cho lắp đặt hệ cửa công trình kiến 
trúc. Nhôm cứng gấp 03 lần vật liệu uPVC và mạnh hơn gấp 4,3 lần so với vật liệu gỗ truyền thống. Do đó, cửa nhôm 
Xingfa là lựa chọn tối ưu giúp tiết kiệm chỉ phí cửa cho công trình kiến trúc. 


Công trình kiến trúc hiện đại phải sử dụng những vật liệu làm cửa và công nghệ tiên tiến nhất. Thay vì, các mẫu cửa 
truyền thống như: cửa gỗ tuy giá thành đắt tiền nhưng lại hạn chế về tính năng yêu cầu kỹ thuật và rất dễ bạc màu sắc 
trong thời tiết khắc nghiệt. Cửa nhôm thiết kế được với nhiều mẫu mã đa dạng và giá thành cạnh tranh, phù hợp với 
đa dạng phân khúc khách hàng. 

Phú Hưng Door với rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công và lắp đặt cửa nhôm kính và vách cố 
định. Chúng tôi, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng và được các đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư đánh 
giá cao về chất lượng sản phẩm do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi, hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng một số 
mẫu cửa nhôm kính đẹp 2021 tại Phú Hưng Door. 


8 Các mẫu cửa đi nhôm kính tại Phú Hưng Door 


8.1 Cửa đi nhôm kính mở quay 

Cửa đi mở quay nhôm xingfa tại Phú Hưng Door được thiết kế sản xuất trên dây chuyền thiết bị máy móc hiện đại. 
Đảm bảo yêu cầu tuyệt đối thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn Châu Âu, phụ kiện Kinlong chính hãng sản xuất tích hợp 
sẵn cho cửa nhôm Xingfa. Tạo nên sản phẩm chất lượng và bền chắc theo thời gian. 


Cửa đi mở quay nhôm xingfa chính hãng 100% tem đỏ Quảng Đông, có giấy chứng nhận và kiểm định xuất xưởng đầy 
đủ tại Phú Hưng Door. Sản phẩm được thiết kế, sản xuất, gia công theo yêu cầu, kích thước riêng biệt của từng không 
gian. Cửa thiết kế sản xuất trên dây chuyền thiết bị máy móc hiện đại. Cửa đảm bảo yêu cầu thông số kỹ thuật, đạt các 
tiêu chuẩn về ngành cửa của quốc tế. 


Các loại cánh Cửa đi mở quay Nhôm xingfa nhập khẩu 2? 


Cửa đi mở quay nhôm xingfa nhập khẩu mẫu mã đa dạng, Cửa nhôm xingfa 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh và 4 cánh; Tùy 
theo nhu cầu, diện tích không gian lắp đặt. 


8.1.1 Cửa đi Nhôm xingfa 1 cánh mở quay. 


Cửa đi mở quay 1 cánh nhôm xingfa nhập khẩu được thiết kế sản xuất bằng thanh nhôm hệ xingfa 55 vát cạnh. Tiết 
kiệm chi phí đầu tư cho hệ bộ cửa toàn dự án công trình. Cửa đi 1 cánh thường được sử dụng cho lối đi ngăng phòng, 
cửa phòng vệ sinh, cửa đi ra lối loogia, ban công,... 


8.1.2 Cửa đi Nhôm xingfa 2 cánh mở quay. 


Cửa đi mở quay 2 cánh nhôm xingfa nhập khẩu được thiết kế sản xuất bằng thanh nhôm hệ xingfa 55 vát cạnh. Cửa đi 
2 cánh mở quay thường được sử dụng cho lối đi cửa chính, cửa đi phòng khách. Sử dụng hệ nhôm Xingfa hệ 55 làm 
cửa sẽ tiết kiệm được chỉ phí đầu tư của dự án công trình khoảng 15% so với cửa xếp trượt hệ nhôm xingfa 63. 


8.1.3 Cửa đi Nhôm xingfa 4 cánh mở quay. 


Cửa đi mở quay 4 cánh nhôm xingfa nhập khẩu được thiết kế sản xuất bằng thanh nhôm hệ xingfa 55 vát cạnh. Cửa đi 
4 cánh mở quay thường được sử dụng cho lối đi cửa chính, cửa đi phòng khách. Sử dụng hệ nhôm Xingfa hệ 55 làm 
cửa sẽ tiết kiệm được chỉ phí đầu tư của dự án công trình khoảng 15% so với cửa xếp trượt hệ nhôm xingfa 63. 


8.1.4 Các tính năng và lợi ích cửa nhôm kính mở quay 


« Cửa giúp lấy thoáng tối đa mà không chiếm diện tích sử dụng của không gian kiến trúc, đặc biệt cửa kính an toàn và 
bền đẹp với thời gian. 


« Cửa đi mở quay nhôm xingfa nhập khẩu được thiết kế sản xuất khá linh hoạt, cửa có thể mở quay vào trong hoặc 
quay ra ngoài tùy theo yêu cầu kiến trúc. 


« Kích thước, kiểu dáng đa dạng phù hợp với nhiều kiến trúc công trình hiện đại ngày nay. 


- Bề mặt thanh nhôm hệ Xingfa được sơn phủ tĩnh điện cao cấp theo tiêu chuẩn Châu Âu. Giúp cửa chống oxi hóa và 
màu sắc bền lâu theo thời gian. 


° Phụ kiện đồng bộ, sản xuất tích hợp như: bản lề 3D hoặc 4D (tùy theo số lượng cánh cửa để lắp đặt), chốt khóa đa 
điểm, lõi khóa tay nắm cửa,... thương hiệu Kin Long. 


- Thanh nhôm xingfa cao cấp thiết kế cấu tạo khoang rỗng và đường gân 3mm trợ lực nên giúp cho khung cửa chắc 
chắn, chịu lực cao, đảm bảo an toàn công trình. 


+ Cửa đi mở quay nhôm xingfa nhập khẩu được thiết kế kết hợp cùng hệ ron (gioăng), keo chính hãng và bộ phụ kiện 
cao cấp. Cánh cửa thiết kế các ống dẫn thoát nước trên khung cửa, giúp ngăn nước ứ đọng trên khung cửa. Giúp cửa 
sẽ chắc chắn bền đẹp, cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng cho ngôi nhà. 

8.1.5 Thông số kỹ thuật của cửa đi mở quay nhôm xingfa nhập khẩu: 

- Thanh nhôm profile: Nhôm xingfa nhập khẩu 100% tem đỏ Quảng Đông chính hãng từ Aseanwindow. 


« Phụ kiện Kinlong cao cấp chính hãng từ Kinlong Việt Nam (là đại diện của Tổng công ty KinLong Trung Quốc tại Việt 
Nam) & Phụ kiện tích hợp đồng bộ HMA chính hãng cao cấp 


» Độ dày thanh nhôm: thân cửa và khuôn bao dày 2ly (+-5%) 


- Màu sắc: trắng sữa, nâu café, đen, vân gỗ, xám ghi. 


Cửa đi mở quay 4 cánh nhôm Xingfa nhập khẩu 


8.2 Cửa đi nhôm kính mở trượt 


Cửa đi mở trượt là hệ cửa rất được yêu thích trong công trình kiến trúc hiện. Ưu điểm vượt trội hơn so với các hệ cửa 
khác là chắc chắn, bền bỉ với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hệ cửa đi mở trượt giúp khả năng thông thoáng, lấy ánh 
sáng tự nhiên và gió nhiều nhất vào căn nhà của bạn. 


Cửa đi mở trượt (lùa) đây là giải pháp hoàn hảo giúp cho việc giải phóng không gian, tối đa hóa tầm nhìn cho công 
trình kiến trúc. Cửa nhôm kính mở trượt thiết kế bố trí cửa chạy trên 1 hệ bánh xe và khe trượt cố định thiết kế đặc biệt 
trên khung bao cửa. 


Lắp đặt cửa nhôm kính, vách ngăn nhôm kính mở trượt dễ dàng sử dụng, bảo đảm an toàn và tiện lợi, thiết kế hiện đại 
làm nỗi bật cho không gian kiến trúc. Cửa nhôm kính mở trượt thường lắp đặt chung với vách ngăn nhôm kính cho lối 
đi ra ban công của phòng ngủ ở các chung cư cao cấp hay biệt thự hiện đại. 


8.2.1 Các tính năng và lợi ích cửa trượt nhôm kính: 

« Chống chịu với mọi thời tiết khắc nghiệt nhất 

s Nhôm sơn tĩnh điện giúp bờ mặt cửa luôn bóng sáng 

« Nhiều màu để lựa chọn: Màu vân gỗ, màu trắng, màu nâu café, màu xám ghi, màu đen. 
« Cửa sử dụng Kính dán 2 lớp an toàn 6,38mm nhiều màu sắc. 

« Cửa mở trượt 2 cánh: Kích thước chiều rộng từ 2m đến 3m, chiều cao lên tới 2,4m. 


« Cửa mở trượt 4 cánh: Kích thước chiều rộng từ 4m đến 6m, chiều cao lên tới 2,4m. 
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8.3 Cửa nhôm xếp trượt 


Cửa nhôm kính xếp trượt được thiết kế với tính năng đồng thời mở trượt và mở gấp cùng lúc. Các loại cửa nhôm xếp 
trượt có nhiều cánh (từ 3 đến 12 cánh, tùy thuộc vào chiều rộng không gian của lối đi mở cửa) có thê gấp gọng lại với 


nhau khi mở ra, tất cả các cánh được xếp về 1 phía. Cửa nhôm xếp trượt vận hành dễ dàng, êm ái do được thiết kế 
hệ cửa chạy trên bộ phụ kiện sản xuất tích hợp bằng thép không gỉ. 


Cửa đi xếp trượt nhôm xingfa nhập khẩu 100% tem đỏ Quảng Đông là hệ Cửa được thiết kế thường sử dụng hệ thanh 
nhôm xingfa 63 cho khuôn cửa và cánh cửa, có độ dày trung bình thanh profile từ 1.8ly đến 3.5ly. Cửa xếp trượt được 
thiết kế cho kiến trúc phổ biến dành biệt thự và nhà phó hiện đại. 


Hệ cửa xếp trượt có cấu tạo gồm 3 phần chính bao gồm: Hệ nhôm khuôn cửa và cánh cửa, Kính cường lực hoặc Kính 
an toàn, Hệ phụ kiện cửa xếp trượt. 


Thanh Nhôm Hệ: thường được sử dụng thiết kế cho cửa đi xếp trượt là hệ nhôm 63. Thanh nhôm profile thường được 
sử dụng là hệ nhôm profile Xingfa nhập khẩu 100% Tem đỏ từ Xingfa Quảng Đông. 


Kính cường lực hoặc kính dán an toàn: cường lực Sly, 8ly, 10ly hoặc kính ghép 2 lớp, kính dán an toàn 6.38ly, 8.38ly. 
Phú Hưng Door khuyên dùng kính cường lực 8ly, 10ly của Công ty Kính Chu Lai vì có độ bền tốt nhất trên thị trường. 


Hệ phụ kiện cửa xếp trượt: thường được sử dụng thương hiệu phụ kiện nỗi tiếng như Kinlong hoặc 3H chính hãng, 
Ưu điểm hệ phụ kiện này chúng được sản xuất đã đồng bộ với thanh profile nhôm Xingfa. 


Cửa nhôm kính xếp trượt là sự lựa chọn hoàn hảo cho công trình kiến trúc nơi có phòng khách mở ra hướng sân 
vườn hoặc căn hộ cao cấp lối cửa mở ra ban công. Với bộ cửa xếp trượt nhôm kính có thể biến hóa linh hoạt không 
gian lại với nhau, xóa bỏ khoảng cách rào cản giữa không gian bên trong và bên ngoài. 


8.3.1 Các tính năng và lợi ích của cửa nhôm xếp trượt: 


« Cửa giúp lấy thoáng tối đa mà không chiếm diện tích sử dụng của không gian kiến trúc, đặc biệt cửa kính an toàn và 
bền đẹp với thời gian. 


- Bề mặt thanh nhôm hệ Xingfa được sơn phủ tĩnh điện cao cấp theo tiêu chuẩn Châu Âu. Giúp cửa chống oxi hóa và 
màu sắc bền lâu theo thời gian. 


° Phụ kiện đồng bộ, sản xuất tích hợp như: bản lề 3D hoặc 4D (tùy theo số lượng cánh cửa để lắp đặt), chốt khóa đa 
điểm, lõi khóa tay nắm cửa,... thương hiệu Kin Long. 


- Thanh nhôm xingfa cao cấp thiết kế cấu tạo khoang rỗng và đường gân 3mm trợ lực nên giúp cho khung cửa chắc 
chắn, chịu lực cao, đảm bảo an toàn công trình. 


« Phụ kiện Kinlong cao cấp chính hãng từ Kinlong Việt Nam (là đại diện của Tổng công ty KinLong Trung Quốc tại Việt 
Nam) & Phụ kiện tích hợp đồng bộ HMA chính hãng cao cấp 


» Độ dày thanh nhôm: thân cửa và khuôn bao dày 2ly (+-5%) 
- Màu sắc: trắng sữa, nâu café, đen, vân gỗ, xám ghi. 
- Cửa nhôm kính xếp trượt 2 cánh đến 10 cánh 


» Kích thước lên tới 10m chiều rộng và chiều cao lên tới 2,7m. 
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9 Vì sao cửa nhôm kính hay dùng cho các công trình kiến trúc hiện đại 


Vì nhiều lợi ích mà cửa nhôm mang lại; Hiện nay, cửa nhôm đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên phổ biến cho các công 
trình kiến trúc ở Việt Nam. Tính hiệu quả về chi phí đầu tư xây dựng, kiểu dáng hiện đại, bền chắc với thời gian. 


Sản phẩm cửa nhôm kính tại tòa nhà dân cư cũng như các trung tâm thương mại cung cấp giải pháp có độ bền cao và 
hiệu quả chỉ phí. Các loại cửa nhôm kính hầu như không cần bảo hành bảo trì và có tuổi thọ cao. Nhôm không bị rỉ sét, 
và có ngưỡng chống ăn mòn cao. 

Cửa được làm từ khung nhôm kính có sẵn trong các kích thước tiêu chuẩn và có độ dày khác nhau. Ngoài ra, chúng 
được sản xuất, lắp đặt, gia công từng chỉ tiết theo kích cỡ và kiểu dáng tùy chỉnh bao gồm phụ kiện đi kèm đồng bộ để 
phù hợp với nhu cầu sử dụng cụ thể. 

Các dòng sản phẩm cửa nhôm có sẵn trong các lớp phủ khác nhau. Các tùy chọn phổ biến nhất cho khung nhôm là 
màu bạc, màu trắng, đồng, xám đen, đen, màu vân gỗ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng sơn tĩnh điện cho cửa nhôm kính 
với mọi màu sắc. Kính màu với cửa khung nhôm được gia công theo nhu cầu của từng gia đình. 

Cửa nhôm kính được sử dụng kính khác nhau: kính an toàn 6 38mm, kính thầm mỹ, kính cách âm, kính chống cháy, 
kính cường lực, kính chống đạn, kính màu. Kính sử dụng làm cửa đi, cửa sổ, cửa nhà vệ sinh có thể là kính cường lực 
để đảm bảo an toàn. Kính màu thích hợp với cửa nhà vệ sinh của gia đình. Kính cường lực với giá thành cao được gia 
công và lắp đặt cho từng loại cửa. Cửa kính khung nhôm được tráng men đôi mang lại hiệu quả cách âm và cách nhiệt 
tốt hơn. Hệ phụ kiện cửa có rất nhiều loại từ các chỉ tiết được liên kết với nhau chặt chẽ để đảm bảo hoạt động trơn 
tru. Vật tư phụ cần thiết trong quá trình thi công cửa đi và cửa số: gioăng cao su, keo silicon, thanh nhôm. 

Tham khảo các mẫu cửa nhôm kinh: 

» Cửa đi nhôm kính 


- Cửa số nhôm kính 


10 Báo giá cửa nhôm kính tại Tp. HCM 


Thị trường nhôm kính có nhiều đơn vị thiết kế, sản xuất và lắp đặt khác nhau; Vì vậy, làm thế nào để được tư vấn báo 
giá đúng với giá trị theo chất lượng sản phẩm. Tại Phú Hưng sẽ báo giá cửa nhôm kính nhanh nhất trong 30 phút, với 
giá cạnh tranh hơn các nhà thầu nhôm kính trên toàn quốc: 


Xem thêm bài viết báo giá nhôm kính: 
Báo giá cửa nhôm PMA nhập khẩu [Cửa nhôm PMA Update T4/2021] 
Báo giá cửa nhôm PMI Malaysia nhập khẩu [Cửa nhôm PMI Update T4/2021] 


Báo giá cửa nhôm Xingfa Tp.HCM [Giá cửa nhôm xingfa Update T4/2021] 
11 Dự án thi công cửa nhôm kính 


12 Mua cửa nhôm kính cao cấp tại Tp. HCM ở đâu? 


Bạn có nhu cầu sử dụng các sản phẩm nhôm kính nhưng không biết địa điểm uy tín. Hãy liên hệ với Phú Hưng để 
được tư vấn và báo giá nhanh nhất trong 30 phút. 


Phú Hưng Door đơn vị nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế sản xuất lắp đặt nhôm kính, Phú Hưng Door đảm 
bảo sẽ mang đến sự thỏa mãn hài lòng cho khách hàng khó tính nhất. Công ty Phú Hưng cam kết tất cả sản phẩm về 
cửa nhôm cao cấp và phụ kiện đều là hàng chính hãng 100%. 


Với tiêu chí khách hàng là thượng đế, nên Phú Hưng Door luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu từng trường 
hợp, từng nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Trong quá trình sử dụng nếu có bắt kỳ vấn đề gì về sản phẩm, quý 
khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin dưới đây để có được sự hỗ trợ tốt nhất! 


13 Quy trình báo giá cửa nhôm kính tại Phú Hưng Door 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng và tư vấn báo giá sơ bộ theo kích thước của công trình. 

Bước 2: Đặt lịch hẹn tư vấn trực tiếp cho quý khách hàng, khảo sát hiện trạng thực tế công trình. 

Bước 3: Lên mẫu thiết cửa nhôm Xingfa, Ký thỏa thuận hợp đồng & Hợp đồng, Khách hàng tạm ứng hợp đồng. 
Bước 4: Gia công sản xuất cửa nhôm Xingfa tại nhà xưởng với mẫu thiết kế cửa đã ký hợp đồng. 

Bước 5: Vận chuyển cửa đến công trình, thi công lắp đặt đúng theo yêu cầu, đúng tiến độ đã ký hợp đồng. 
Bước 6: Sau thi công, vệ sinh sạch sẽ, trả lại hiện trạng sau khi lắp đặt hoàn thành. 


Bước 7: Bàn giao sản phẩm hoàn thiện đưa vào sử dụng cho Khách hàng. 


Bài viết liên quan: 

Cửa số mở quay nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng 

Cửa số mở hát nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng 

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TƯ SẢN XUÁT VÀ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG 

+ Trụ sở chính & showroom: 90/12 Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
+ Xưởng sản xuất: Hẻm 140 Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

+ Điện thoại: 090.39.79.538 

+ Hotline tư vấn & Báo giá: 090.39.79.538 

+ Email: info.phuhungcons(@)gmail.com 


GÓC CẢNH BÁO VTV1: Hàng nhái hàng giả Cửa nhôm kính, Cửa nhựa lõi thép đang tràn ngập thị trường Nhôm kính 
Việt Nam. 


